


WEST RADIO-TV. Appareechio AM/FM, con una gamma onde medic, una bands onde corte e una banda onde uhraeorte. Media frcquenia AM a 4SS kc/t, media 

frequenza FM a 10,7 Me/a. Polenta d'uarila 2,5 wall. Comumo 40 wall. 





































































































































































































